DÉCRET 

DELA  V 

CONVENTION  NATIONALE, 

Du  ip  Juillet  175)3, l’an  Econd  de  la  république  Françoifè, 

Relatif  à la  diflribütion  de  dix  millions  cent-quatre-vingt- 
quinze  mille  cent  trente-fept  liv. . mifes  à la  difpofiüon 
dbi  Mïniflre  de  T Intérieur  pour  indemnifer  les  Communes 
nui  ont  éprouvé  des  pertes  par  l’invafion  les  ravages 
de  /’  Ennemi. 


La  Convention  nationale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  fon  comité  des  fecours  publics  , décrète  que  la 
fomme  de  dix  millions  cent  quatre-vingt-quinze  mille  cent 
trente-lept  livres, mife  à la  dilpofition  du  miniflre  de  l’intérieur 
par  décret  du  1 5 de  ce  mois,  fera  diftribuée  fur  la  production 
des  procès-verbaux  drefîés  antérieurement  à la  promulgation 
de  la  loi  du  27  février  dernier , par  des  experts  nommés 
contradiéioirement  par  les  confèils  généraux  des  communes 
& les  di.reCtoires  de  diflriCt  ; lefqucls  procès-verbaux , après 
avoir  été  certifiés  fidèles  par  les  confèils  généraux  des  com- 
munes, feront,  fur  l’avis  des  directoires  de  didriCt,  arrêtés 
par  ceux  de  département. 


Vijé  far 1 T'wfpèâeur.  Signé  J.  C.  B ATTELLIER. 
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Collationné  à i original  , par  nous  préfident  & fecrétaires  de  la 

Convention}  A jour  6c  an  que  dedus. 
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Signé  Jean  Bon-Saint-André,  présent;  Dupuy  fils 
& Levasseur, fecrétaires . 

Au  nom  de  la  République.»  le  Confèiî  exécutif 
provifoire  mande  & ordonne  à tous  les  Corps  admimftratifs  & 
Tribunaux , que  la  préfente  loi  ils  fafïent  configner  dans  leurs 
regiftres,  lire,  publier  & afficher,  & exécuter  clans  leurs 
départemens  & refforts  refpedifs;  en  foi  de  quoi  nous  y 
avons  appofc  notre  fignature  & le  fceau  de  la  république. 
A Paris,  le  dix-neuvième  jour  du  mois  de  juillet  mil  fept  cent 
quatre-vingt-treize,  l'an  fécond  de  la  république  Franço.fe. 
Signé  Deforgues.  Contrcjîgné  G O HIER.  Et  fcellee  u 
fceau  de  la  république. 

Certifié  conforme  h l'original* 


A PARIS; 

DE  L’IMPRIMERIE  NATIONALE  EXECUTIVE  DU  LOOTRB. 


